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urodzony w r. 1868, wyświęcony w r. 1900 — zaopatrzony sw. Sa- 
kramentami, zasnął w Panu dn. 25 stycznia 1905 roku w Krakowie. 


———— 000 OE 


Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 27 stycznia 1905 r. o godz. 3 po południu, 
z krypty X. X. Pijarów wprost na cmentarz krakowski. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Skawinie, w sobotę dnia 28 stycznia o godzinie 9-ej rano. 


